STEMPELINFORMATION NR. 5A 2016 





ENIGMA 
12 01. 2017 


MUSEUM | KØBENHAVN 8 







Den 6. januar 2017 abner ENIGMA Museum for post, 
tele og kommunikation, Oster Allé 1, 2100 København 
Ø 

I denne forbindelse tager de dette nye stempel i brug. 


Den centrale stempling har IKKE dette stempel, da det 
ikke er et by-stempel. 


ENIGMA museum har også bystemplet 2100 Køben- 
havn Ø 


ENIGMA Museum for post, tele og kommunikation 
stempler KUN ved personlig fremmøde - INGEN ind- 
sendelse af breve til stempling 
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